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Anuncio - viernes 11 de septiembre de 2026



Aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza Fiscal n.º 24 reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Peralta
de Alcofea por el que se aprueba provisionalmente la modificación
de la Ordenanza Fiscal n.º 24 reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.



Anuncio en PDF: https://bopadm.dphuesca.es/.galleries/Documentos-Anuncios-en-PDF/final-4f28b302.pdf
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